METALSKA INDUSTRJIA d.d. OSJJEK 
31000 OS1JEK HRVATSKA 
Vukovarska 21 9a 



KATALOG I CJ ENIK DJ ELOVA 

VELEPRODAJ Nl 

Motokultivator F-620 




Pozicija 


Naziv komada 


Broj nacrta i standard 


Kom 


Sifra 


Kn/kom 


1. 


MEHANIZAM GASA 


17850-723-0100 




2402151 


63,32 


2. 


UZE GASA 


17910-729-0100 




3730334 


69,60 


3. 


GUMENA OBLOGA 


22542-900-000 




3706906 


10,08 


4. 


UPRAVLJAE 


58435.01.00.01. 




2403001 


264,98 


5. 


OSOVINICA S NOSOM 


52132-719-0000 


2 


2401061 


4,72 


6. 


ZAPINJAE 


53137-719-0000 




2401107 


38,00 


7. 


STEZAE MANJI 


53135-719-0000 




2401106 


26,00 


8. 


NOSAE 


53141-719-0000 




2401063 


12,08 


9. 


RUEICAFI25 


53165-397-940MO 


2 


2402225 


10,08 


10. 


TIJELORUEICE 


54451-719-0000 




2401142 


34,40 


11. 


UZE KVAEILA 


54510-727-0000 




3730319 


110,40 


12. 


RUEICA 


54611-716-0000 


2 


2401108 


25,00 


13. 


UZE KOMANDE L/D 


54720-723-0000 


2 


3730320 


84,00 


14. 


OSIGURAE 


90651-703-000 


2 


3705149 


1,50 


15. 


PODLOZNAPLOEICA 


94101-10000 


2 


1752018 


0,00 


16. 


RASCIJEPKA2x18 


94201-20180 


2 


1737003 


0,00 


17. 


STEZAE KABLA 


95014-62100 


3 


1757009 


0,00 
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Pozicija 


Naziv komada 


Broj nacrta i standard 


Kom 


Sifra 


Kn/kom 


1. 


SKLOPKA 


35130-727-800 




2401170 


64,12 


2. 


GORNJI POKLOPAC 


66111-719-0000 




2401077 


7,36 


3. 


SPONA UPRAVLJAEA 


58150.02. 




2401158 


280,00 


4. 


DONJI DIO UPRAVLJAEA 


50220-727-0000 




2401095 


120,00 


5. 


VODILICA RUEICE MJENJAEA 


21311-727-0100 




2401005 


22,00 


6. 


DONJI POKLOPAC 


58150.00.00.00-0015 




2401153 


9,88 


7. 


RUEICA 


24411-719-000 




3707098 


10,08 


8. 


RUE ICA MJENJAEA 


58150.00.00.01. 




2401157 


43,00 


9. 


RUEICA Fl 10 


22542-900-0000 




3706906 


10,08 


10. 


PRITEZNI VIJAK 


50165-723-0000 




240201 1 


24,00 


11. 


ZATVARAE 


50265-719-0000 






0,00 


12. 


OPRUGA - DRZAE SAJLI 


581 00-041 1-00M0 






0,00 


13. 


OSIGURAE 12 


94252-1200 




1774125 


0,00 


14. 


GUMENA VODILICA 


40513-310-0000 




1768014 


0,00 


15. 


UVODNICA 


19905-865-0000 




3731174 


5,56 


16. 


VODILICA ZICA 


45451-367-6900 




3731134 


3,53 


17. 


VIJAK M 10x1,25x125 


95800-10125-00 


2 


1743056 


0,00 


18. 


MATICAM10x1,25 


M.B1 .602 (94050-1 0000) 


2 


1751026 


0,00 


19. 


VIJAK M6x 12 


95700-06012-00 


2 


1799084 


0,00 


20. 


PODLOSKA 6,4 


94101-06000 


1 


1752009 


0,04 


21. 


EL. PODLOSKA 6 


94111-06000 


1 


1753004 


0,05 


22. 


PODLOSKA 10 


90411-706-0000 


1 


1752043 


0,00 


23. 


VIJAK 4,8x9,5 


93903-35010 


3 


1750015 


0,00 


24. 


NALJEPNICA UPOZORENJA 


87521 -723-780M0 


1 


1775092 


0,00 


25. 


VIJAK 4,8x9,5 


M.B1.456 


1 


1750015 


0,00 


26. 


EL. PODLOSKA 6 


94111-06000 


1 


1753004 


0,05 


27. 


NALJEPNICA NAJARMU 


87505-723-631 M0 


1 


1775186 


0,00 


28. 


VIJAKM5x8 


M.B1.164 


2 


1749010 


0,00 
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Pozicija 


Naziv komada 


Broj nacrta i standard 


Kom 


Sifra 


Kn/kom 


1. 


NOSAE MOTORA 


11801-727-0000 




2401088 


19,76 


2. 


STITINIK 


1 1 802-727-0000 




2401003 


18,68 


3. 


PLOEA ZA POJAEANJE 


11 803-727-01 0M0 




2401089 


13,56 


4. 


POMIENAPOLUGAA 


22441 -727-0000 




2401006 


6,96 


5. 


POMIENAPOLUGAB 


22442-727-0000 




2401007 


5,76 


6. 


DRZAE REMENA - evor 


22460-727-0000 




2401090 


34,14 


7. 


GUMENI ODSTOJNIK 


32983-028-000 




1768067 


0,00 


8. 


PROLAZNI POKLOPAC 


50650-727-0000 




2401040 


14,72 


9. 


ODSTOJNIK STITNIKA REMENA 


62611-727-0000 




2401168 


6,00 


10. 


PODLOSKA 8,5 


90028-839-0000 




1752012 


4,00 


11. 


PUSKICA 


90563-045-0100 




2402128 


5,00 


12. 


OSIGURAE Fl 9 


90652-700-0000 




1774075 


0,00 


13. 


VIJAKM6x12 


95700-06012 


2 


1744014 


0,00 


14. 


VIJAKM6x16 


95700-06016 




1744016 


0,00 


15. 


VIJAKM8x16 


95700-08016 


5 


1744035 


0,00 


16. 


VIJAK M8 x 20 


95700-08020 




1744037 


0,00 
















Pozicija 


Naziv komada 


Broj nacrta i standard 


Kom 


Sifra 


Kn/kom 


1. 


REMENICA MOTORA 


58170.00.00.00-0002 




2401163 


112,00 


2. 


REMENICA MJENJAEA 


58170.00.00.00-0003 




2401164 


160,00 


3. 


PLOEICAREMENICE 


M.B2.014 




1752015 


0,00 


4. 


VIJAK M8 x 25 


95700-08025-00 




1744040 


0,00 


5. 


PLOEICAREMENICE 


22461-727-0000 




2401011 


3,16 


6. 


VIJAK M6 x 1 6 


95700-06016-00 


3 


1744016 


0,00 


7. 


PODLOSKA 8,4 


M,B2.011 




1752013 


0,00 


8. 


VIJAK M8 x 20 


95700-08020-00 




1744037 


0,25 


9. 


ZAVOJNA OPRUGA 


22512-727-0000 




3730248 


10,36 


10. 


OPRUGA REMENA 


22531-719-0000 




3730239 


10,80 


11. 


EEP 


61112-727-0000 




1768090 


0,00 


12. 


USKOENIK15 


94511-15000 


2 


3731200 


3,44 


13. 


ZATEZNI KOTAE REMENA 


22511-723-0000 




2402108 


24,00 


14. 


LEZAJ 6202 ZZ 


91058-719-0003 




3730043 


15,00 


15. 


USKOENIK35 


94521-35000 




3731201 


7,50 


16. 


NOSAE 


22520-727-00M0 




2401091 


34,00 


17. 


REMENZUPEASTI 


SB-38 




3730226 


33,00 


18. 


STITNIK REMENA - evor 


63610-727-0000 




2401112 


80,00 


19. 


"E"PRSTEN10 


90653-723-0000 




3730485 


2,00 


20. 


RUEKA 


63615-727-0000 




2401113 


23,00 


21. 


NALJEPNICA NA STITNIKU 


87504-723-6200 




1775217 


0,00 
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Pozicija 


Naziv komada 


Broj nacrta i standard 


Kom 


Sifra 


Kn/kom 


1. 


SALICA 


11105-657-3000 


1 


2469001 


10,00 


2. 












3. 


KUEISTE MJENJAEA DESNO 


21111-727-0200 


1 


2470001 


624,44 


4. 












5. 


KUEISTE MJENJAEA LIJEVO 


21211-727-0200 


1 


2470002 


624,44 


6. 


BRTVA 


21281-727-0100 


1 


3730122 


25,16 


7. 


STITNIK PTO 


21511-727-0000 


1 


2470003 


15,24 


8. 


STITNIK MJENJAEA 


58435-1 S51-00MO 


2 


2470004 


28,80 


9. 


EEP 


21915-727-0000 


1 


3730525 


1,96 


10. 


OPRUGA 


24271-719-0000 


2 


3707127 


2,08 


11. 


OSOVINICA 


24481-727-0000 


1 


2470035 


6,00 


12. 


ULAZNA KAPICA 


25611-727-0000 


1 


2470036 


19,72 


13. 


POLUGA 


40111-727-0000 


2 


2470037 


52,28 


14. 


POLUGA SA OSOVINOM "R" 


40310-727-0000 


1 


2470038 


24,72 


15. 


POLUGA SA OSOVINOM "L" 


40320-727-0000 


1 


2470041 


24,72 


16. 


VIJAK M 6 x 21 


90028-634-0000 


2 


1743018 


0,00 


17. 


VIJAK 10x1,25x55 


90101-727-0000 


1 


1743046 


0,00 


18. 


VIJAKM6x16 


90103-727-0000 


1 


2470057 


0,00 


19. 


VIJAKM8x16 


95700-08016 


1 


1799040 


0,00 


20. 


PODLOSKA 


90411-679-0000 


2 


2401083 


0,00 


21. 


BRTVA ULJNA 20 x 32 x 6 


91201-360-0130 


1 


3730061 


10,64 


22. 












23. 


BRTVA ULJNA 1 7 x 30 x 6 


91202-722-0030 


1 


3730058 


10,64 


24. 


BRTVA VODENA 35 x 94 x 1 8,5 


91251-727-0030 


2 


2470056 


55,00 


25. 


BRTVA ULJNA 1 2 x 22 x 6 


91253-706-0030 


2 


3730054 


9,56 


26. 


BRTVA 30mm 


91255-727-0040 


1 


2470046 


5,00 


27. 


"O" PRSTEN 1 1 ,4 x 204 


91305-705-0100 _J 


2 


3730486 


1,08 


28. 


VIJAK 


92800-12000 


1 


1799032 


0,00 


29. 


VIJAKM6x16 


93600-06016 


3 


1743091 


0,00 


30. 


MATICA M 6 


94050-06000 


6 


1799003 


0,00 


31. 


MATICAM10 


90204-634-0000 


1 


1751061 


0,00 



32. 


PODLOSKA 8,4 


94102-08000 


2 


1752012 


0,07 


33. 


PODLOSKA12,2 


94109-12000 


1 


2469029 


0,00 


34. 


ZATIKSUPLJI 


94301-08140 


1 


2473093 


0,00 


35. 


ZATIKSUPLJI 


94301-10160 


1 


2470048 


13,72 


36. 


VIJAKM6x16 


95700-06016-00 


3 


1744016 


0,00 


37. 


VIJAK M 6x28 


95700-06028 


4 


1799069 


0,00 


38. 


VIJAK M 6x45 


95700-06045 


2 


1799071 


0,00 


39. 


VIJAK M 6x55 


95700-06055 


2 


1799083 


0,00 


40. 


VIJAK M 6x70 


95700-06070-00 


3 


1799073 


0,00 


41. 


VIJAK M 10X125 


95800-10125-00 


2 


1743076 


0,00 


42. 


KUGLICABr.8 6,35 /1/47 


96211-08000 


2 


37071 74 


6,60 




Pozicija 


Naziv komada 


Broj nacrta i standard 


Kom 


Sifra 


Kn/kom 


1. 


VIJAK 


22552-727-0000 


1 


2401015 


10,24 


2. 


POLUGA "A" 


22431-727-0100 


1 


2401017 


16,00 


4. 


POLUGA "B" 


24441 -727-0000 


1 


2401019 


24,00 


6. 


POLUGA MJENJAEA 


24450-727-0000 


1 


2401093 


27,62 


7. 


DRZAE /AL-KRIZA/ 


24461-727-0000 


1 


2401022 


23,44 


8. 


TORZIONAOPRUGA 


24466-727-0000 


1 


3730524 


11,76 


9. 


VIJAK S KONUSOM 


90021-700-0100 


2 


2401082 


12,00 


10. 


PODLOSKA Fl - 8 


90402-822-0000 


1 


2592001 


0,00 


11. 


PODLOSKA12 


90472-723-0000 


2 


2402104 


1,32 


12. 


"E"PRSTEN12 


90653-723-0000 


1 


3730485 


2,00 
















Pozicija 


Naziv komada 


Broj nacrta i standard 


Kom 


Sifra 


Kn/kom 


1. 


VRATILO ULAZNO 


23111-727-0000 




2470008 


106,16 


2. 


PRSTEN 


23151-727-0000 




2470009 


4,36 


3. 


VRATILO GIBANJA UNAZAD 


23221-727-6400 




2470010 


81,32 


4. 


VRATILO NAZUPEENO 


23231-727-0000 




247001 1 


100,48 


5. 


ZUPEANIK 2,3 BRZINE 


23411-727-0100 




2470019 


68,80 


6. 


ZUPEANIK GIBANJA UNAZAD 


23412-727-0100 




2470020 


67,04 


7. 


ZUPEANIK REDUKCIJE OKRETAJA 


23421-727-0000 




2470021 


50,08 


8. 


ZUPEANIK REDUKCIJE OKRETAJA 


23422-727-0000 




2470022 


80,00 


9. 


ZUPEANIK PRAZNOG HODA 


23431-727-0000 




2470023 


160,00 


10. 


ZUPEANIK 


23451-727-0000 




2470024 


181,64 


11. 


ZUPEANIK 


23461-727-0000 




2470025 


112,04 


12. 


ZUPEANIK 


23511-727-0000 


2 


2470026 


80,68 


13. 


OSOVINASAVILICOM 


24110-727-0100 




2470030 


59,80 


14. 


OSOVINA SA VILICOM 


24120-727-0100 




2470033 


59,80 


15. 


PUSKICA 


24135-727-0000 




2470034 


6,60 


16. 


OPRUGA 


40181-727-0000 


2 


3731131 


13,28 


17. 


PODLOSKA 


90451-727-0000 


2 


2470043 


14,00 


18. 


PODLOSKA 


90458-292-0000 


2 


2470044 


11,76 


19. 


USKOENIK23spec. 


90601-727-0000 


2 


3707352 


3,44 


20. 


LEZAJ IGLIEASTI 20 x 24 x 1 7 


91051-727-0001 


2 


3718021 


30,00 


21. 


USKOENIK 20 


94510-20000 


4 


3707353 


3,44 


22. 


LEZAJ KUGLIENI 17x40x12 6203 


96100-62030 


4 


3731142 


20,00 


23. 


LEZAJ KUGLIENI 6204 


96100-62040 


3 


3731020 


27,00 


24. 


LEZAJ KUGLIENI 6303 


96100-63030 


1 


3730037 


27,00 
















Pozicija 


Naziv komada 


Broj nacrta i standard 


Kom 


Sifra 


Kn/kom 


1. 


VRATILO IZLAZNO 


23251-727-0000 


1 


2470012 


42,00 


2. 


VRATILO SA LANEANIKOM 


23370-727-0000 


1 


2470013 


190,00 


3. 


VRATILO LANEANIKA 


23380-727-0000 


1 


2470016 


190,00 


4. 


PUSKICA VRATILA LANEANIKA 


23391-727-0000 


1 


2470018 


7,00 


5. 


ZUPEANIK SA LANEANIKOM 


23580-727-0000 


2 


2470027 


209,04 


6. 


LANAC 2 x 53 x 5/8" 


23861-727-0030 


2 


2470055 


87,36 


7. 


PODLOSKA 


90458-292-0000 


2 


2470044 


11,76 


8. 


LEZAJ KUGLIENI 6204 


96100-62040 


2 


3731020 


27,00 


9. 


LEZAJ KUGLIENI 6207 


96100-62070 


2 


3731018 


32,00 
















Pozicija 


Naziv komada 


Broj nacrta i standard 


Kom 


Sifra 


Kn/kom 


1. 


OSOVINA 


22551-727-0000 


1 


2401014 


35,00 


2. 


SVORNJAK 


50620-719-0100 


1 


2401098 


40,00 


3. 


LANAC 


50621-723-0000 


1 


2402094 


10,00 


4. 


KARIKA 


50622-723-0000 


2 


3731106 


2,00 


5. 


OSIGURAE 


50641-719-0000 


1 


3731107 


3,60 


6. 


POSTOLJE MOTORA 


51110-727-020M0 


1 


2401099 


192,80 


7. 


VIJAKM10X 1,25x60 


95800-10060-00 


2 


1743111 


0,00 


8. 


NOSAE UTEGA 


51210-722-00M0 


1 


2401100 


70,00 


9. 


OSLONAC 


51510-724-0000 


1 


2401101 


39,72 


10. 


MATICAM10x1,25 


M.B1.602 


3 


1751061 


0,00 


11. 


EL. PODLOSKA10,5 


M.B2.013 


3 


1752048 


0,00 


12. 


MATICAM10x1,25 


94002-1 0000-0S 


2 


1751026 


0,00 


13. 


UTEG MANJI 


59301-703-0000 


1 


2401065 


160,00 


14. 


UTEG VE/H 


59351 -703-003M0 


1 


2401066 


257,03 


15. 


VIJAKM10X 1,25x60 


95800-10060-00 J 


2 


1743111 


0,00 


16. 


VIJAKM10X 1,25x35 


90131-703-000 


2 


3707321 


0,00 


17. 


VIJAKM10X 1,25x25 


92023-1 0025-OA 


1 


3707304 


3,16 


18. 


VIJAK UTEGA 


59410-705-00M0 


1 


2401109 


36,00 


19. 


MATICAM10x1,25 


92023-1 0000-0S 


2 


3707320 


2,44 


20. 


EL. PODLOSKA10,5 


M.B2.110 


2 


1753006 


0,00 


21. 


VIJAK M8 x 40 


95700-08040-00 


4 


1743121 


0,00 


22. 


PODLOSKA 8,4 


M.B2.011 


8 


1752012 


0,00 


23. 


MATICA M8 


M.B1.601 


4 


1751014 


0,08 


24. 


PODLOSKA 12 


94102-12000 


1 


1752019 


0,23 


25. 


PODLOSKA 14 


90531-701-000 


1 


1752022 


0,33 


26. 


EL. PODLOSKA 8 


M.B2.100 


4 


1753005 


0,00 


27. 


RASCJEPKA 2,5 x 25 


94201-30250 


1 


1799057 


0,00 


28. 


OPRUGA 


95014-72401 


1 


3730484 


10,00 


29. 


MATICA M14x 1,25 


94002-1 4000-0S 


1 


1751072 


0,00 
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Pozicija 


Naziv komada 


Broj nacrta i standard 


Kom 


Sifra 


Kn/kom 


1. 


PRIKLJUEAK-evor 


50610-727-100 


1 


2401097 


125,12 


2. 


SVORNJAK 


50620-719-0100 


1 


2401098 


40,00 


3. 


LANAC 


50621-723-0000 


1 


2402094 


10,00 


4. 


KARIKA 


50622-723-0000 


2 


1774064 


0,00 


5. 


OSIGURAE 


50641-719-0000 


1 


1774063 


0,00 


6. 


OPRUGA 


50691-703-000 


2 


3707303 


5,17 


7. 


KUEISTE 


80151-703-8110 


1 


2401079 


66,36 


8. 


POLUGA SA NAVARENOM CIJEVI 


58014.00.00.03 


1 


2402074 


54,00 


9. 


POMIENI GRANIENIK 


80315-704-8100 


1 


2402071 


9,88 


10. 


VIJAKM10x55 


90101-727-0000 


1 


1744070 


0,00 


11. 


VIJAKM10x90 


90102-727-0000 


1 


1743050 


1,08 


12. 


VIJAKM10X 1,25x40 


90133-715-0000 


3 


1744088 


0,00 


13. 


VIJAKM10X 1,25x50 


901 41 -703-61 0M0 


2 


1744093 


0,00 


14. 


VIJAKM10X 1,25x25 


92023-1 0025-OS 


1 


3707304 


3,16 


15. 


MATICAM10x1,25 


94001 -10000-0A 


1 


3707320 


2,44 


16. 


MATICAM12x1,25 


94002-1 2000-OS 


3 


3707305 


1,80 


17. 


MATICAM10x1,25 


94050-10000 


3 


1751061 


0,00 


18. 


VIJAKM10x125 


95800-10125-00 


1 


1743056 


0,00 


19. 


EL. PODLOSKA10 


M.B2.110 


3 


1753006 


0,13 
















Pozicija 


Naziv komada 


Broj nacrta i standard 


Kom 


Sifra 


Kn/kom 


1. 


BLATOBRAN LIJEVI 


61210-727-0000 


1 


2401 1 1 1 


70,00 


2. 


BLATOBRAN DESNI 


61110-727-0000 


1 


2401110 


70,00 


3. 


PRODUZETAK BLATOBRANA 


58459.00.00.00-0018 


2 


2407002 


50,00 


4. 


VIJAK M8 x 1 


M.B1.053 


6 


1744032 


0,00 


5. 


PODLOSKA 8,4 


M.B2.011 


6 


1752012 


0,00 


6. 


VIJAK M1 Ox 130 


92035-10130 


4 


1743058 


0,00 


7. 


PODLOSKA 10,5 


90531 -703-000M0 


8 


1752016 


0,13 


8. 


OSIGURAE Fl 9 


90651-703-0000 


2 


3730236 


1,50 


9. 


SVORNJAK 9 x 54 


90753-703-0000 


2 


2401085 


5,32 


10. 


NAPLATAK PLI/B 


58100.07.01.01-0284 


2 


2401139 


36,00 


11. 


ZRAENICA SA VENTILOM 


4,00 - 8 


2 


3730144 


42,20 


11a. 


UNUTARNJA GUMA 4,00 x 12 




2 


3730145 


57,76 


12. 


VANJSKA GUMA 4,00 x 8 


58100.07.00.00-0287 


2 


3730143 


193,16 


12a. 


VANJSKA GUMA 4,00x12 




2 


3730146 


180,00 


13. 


GLAVEINA 


58100.07.01.01 


2 


2401146 


116,36 


14. 


EL. PODLOSKA 8 


94111-08000 


10 


1753005 


0,08 


15. 


MATICA M8 


94030-08000 


10 


1751014 


0,08 


16. 


OSOVINA "A" 


42401 -727-01 0M0 


2 


2401094 


62,52 


17. 


VIJAK M8x 16 


92000-0801 6-OA 


10 


1799040 


0,00 


18. 


UTEG ZA KOTAE 


58459-01 40-M0 


2 


2407015 


400,00 


19. 


VIJAK M8x 16 


95700-08016 


5 


1799040 


0,00 


20. 


MATICA M10 


94030-10000 


4 


1751023 


0,16 


21. 


EL. PODLOSKA 10 


94111-10000 


4 


1753004 


0,00 


22. 


SVORNJAK Fl 7 x 55 


90754-703-0000 


2 


2401086 


5,32 


23. 


OSIGURAE Fl 9 


90652-700-0000 


2 


3730236 


1,50 


24. 


NAPLATAK - evor 


58150.03.00.01 


2 


2401162 


122,00 


25. 


ZAVJESICA 


58459-0S25-00M0 


1 


2407007 


0,00 


26. 


VIJAK M6x 16 


M.B1.053 


6 


1744016 


0,00 


27. 


PODLOSKA 6,4 


M.B2.011 


6 


2592001 


0,00 


28. 


MATICA M6 


M.B1.601 


6 


1751007 


0,04 















DODATNI DIJELOVI ZA F-620 



Pozicija 


Naziv komada 


Broj nacrta i standard 


Kom 


Sifra 


Kn/kom 


1 


Vijakjarma (stezae manji) 


53135-719-0000 




2401106 


26,00 


2 


Rueica (mehanizam) gasa 


17850-723-0100 




2402151 


63,32 


3 


Kotae zatezaea remena 


22511-723-0000 




2402108 


24,00 


4 


Svornjak 8x50 






2581014 


4,08 


5 


Svornjak 8x40 






2581015 


3,28 


6 


Rueica volana fi 25 


53165-397-940M0 




2402225 


10,08 


7 


Prikljueak-evor 


50610-727-0100 




2401097 


125,12 


8 


Svornjak s lancem 


58435.00.05 




2403003 


75,00 


9 


Reg.mat.sajle boe. kvaeila 


5471 4-709-31 0M0 




2401175 


6,50 


10 


Blatobran desni 


61110-727-000M0 




2401110 


70,00 


11 


Blatobran lijevi 


61210-727-000M0 




2401 1 1 1 


70,00 


12 


Kotae lijevi kpl. 


58100,08 




2401148 


346,90 


13 


Kotae desni kpl. 


58100,07 




2401147 


346,90 


14 


Naplatak pliee 


58100-0284 




2401139 


36,00 


15 


Naplatak dublji 


58100.07.01.01 




2401146 


116,36 


16 


Noz desni 


58155-0003 




2582005 


24,08 


17 


Noz lijevi 


58155-0002 




2582004 


24,08 


18 


Remenica mjenjaea 


58170-0003 




2401164 


160,00 


19 


Nosae-evor 


22520-727-0000 




2401091 


63,80 


20 


Zupeasti remen 






3718015 


86,96 



DIJELOVI ZA F-604 I F-606 D 



Pozicija Naziv komada Broj nacrta i standard Kom Sifra Kn/kom 


L-60 


1 


Semering radilice 


114350-11340 




3721056 


49,71 


2 


Kueiste pumpe 


114350-51200 




3721050 


996,00 


3 


Dizna-set 


114870-53000 




3721052 


532,00 


4 


Lezaj radilice STD 


114350-02100 




3721057 


81,70 


5 


Brtva glave 


114350-01340 




3721013 


31,77 


6 


Brtva ventila 


114350-01380 




3721016 


13,30 


7 


Starter 


22421-304508 




3721029 


52,48 


8 


Spiralna opruga 


160810-76540 




3721027 


219,69 


9 


Opruga zapinjaea 


160840-76560 




3721045 


33,26 


10 


Filter goriva 


114250-55121 




3720063 


122,76 


L-40 


1 


Karike 


714250-22502 




3720037 


299,00 


2 


Ventil usisni 


114250-11101 




3720006 


112,47 


3 


Dizna-set 


114250-53001 




3720052 


630,00 


4 


Kueiste pumpe 


114250-51200 




3720050 


1300,00 


5 


Lezaj klipni (0.25) 


714250-23610 




3720049 


180,00 


6 


Lezaj STD. 


714250-23600 




3720048 


160,00 


7 


Brtva glave 


114250-01340 




3720018 


31,77 


8 


Remenica startera 


160260-76520 




3720043 


275,00 


9 


Zapinjae 


160260-76530 




3720044 


86,57 


10 


Semering 


160210-02220 




3720064 


56,00 


11 


Eep rezervara 


114250-55041 




3720055 


260,00 



